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PART III 
Education Department 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


- (1) 


- നമ്പർ റ്റി . എക്സ് 


. 12 /11135/ 2013. 


| 2014 ജനുവരി 10 . 


നമ്പർ ഇ . എക്സ് . എച്ച്3/ 872/ 2014/ സി. ജി. ഇ . - 2014 മാർച്ച് 4. 

- ശ്രീമതി സിബിന, ബി., “ സൂര്യ , ഇളം പഴന്നൂർ പി. ഒ., 
ചട യ മം ഗലം വഴി, കൊല്ലം - 691 534 എന്ന വ്യക്തി 
ഗ്രൂപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡിപ്ലോമാ ഇൻ ഡായിംഗ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി ഗ്രൂപ്പ് ഡിപ്ലോമാ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അർഹത നേടിയിട്ടുണ്ട്. 

രജിസ്റ്റർ 
വിഷയം 

വർഷം ഗ്രേഡ് ക്ലാസ് 
നമ്പർ 


1183 
1027 


1983 
1984 


ലോവർ 
ഹയർ 


സെക്കൻഡ് 
സെക്കൻഡ് 


ഫീഹാൻഡ് 
ഔട്ട്ലൈൻ & 
മോഡൽ 
ഡായിംഗ് 
പെയിന്റിംഗ് 


സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 1987 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമാ 
പരീക്ഷയിൽ കേരള ഗവൺമെന്റ് പോളീടെക്നിക്ക് കോളേജ്, 
കോഴിക്കോടിൽ നിന്നും 11785 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശ്രീമാൻ ജയചന്ദ്രൻ, എം . എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ , തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 


1983 


1183 
1027 


183 


1983 


1984 


ലോവർ ഫസ്റ്റ് 
ഹയർ സെക്കൻഡ് 
ഹയർ സെക്കൻഡ് 


1133 


1985 


ജ്യോമെടിക്കൽ 
ഡായിംഗ് 
ഡിസൈൻ 


1027 


1984 


- ലോവർ 
1985 ഹയർ 


സെക്കൻഡ് 
സെക്കൻഡ് 


1133 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


പരീക്ഷാകമ്മീഷണറുടെ 
കാര്യാലയം, പരീക്ഷാഭവൻ, 
പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം-12 


- ( ഒപ്പ്) 
സെക്രട്ടറി. 
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നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 


. 7 / 598/ 2014 . 


2014 ഫെബ്രുവരി 14 . 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 


. 3/ 1157 / 2014 . 


2014 ഫെബ്രുവരി 26. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2002 നവം ബർ 


മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷ യിൽ സർക്കാർ പോളി ടെക്നിക് 
കളമശ്ശേരി- യിൽ നിന്നും 984547 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശ്രീമാൻ സിനോജ് പോൾ എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ടോ ളർ 1977 ജൂൺ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രിക്കൽഎഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമാ 
- പരീക്ഷ യിൽ സെൻട്രൽ പോളീ ടെ ക് നിക് കോളേജ്, 
തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും 7279 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 
ശ്രീമാൻ ശിവപ്രകാശൻ, ബി.എന്ന ആൾക്ക്നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം-40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാകൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാകൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറുടെ 
കാര്യാലയം, കൈമനം, 

- (ഒപ്പ്) 
തിരുവനന്തപുരം. സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ. 


